inzynier gorniczy 


urodz. w Dębowej Górze, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 1 września 1929 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim do grobu rodzinnego nastąpi we wtorek 
dnia 3 b. m. o godzinie 5'| popołudniu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 3-go b. m. o godzinie 10', rano w kościele 00. Reformatów, 
o czem zawiadamiają córka, syn, synowa i rodzina. 


I 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


